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ATOM      1  C           1       1.186  -1.206   0.000
ATOM      2  C           1       1.186   0.194   0.000
ATOM      3  C           1      -0.026   0.894   0.000
ATOM      4  N           1      -1.186   0.224   0.000
ATOM      5  C           1      -1.186  -1.116   0.000
ATOM      6  N           1      -0.026  -1.786   0.000
ATOM      7  H           1       2.122  -1.746   0.000
ATOM      8  H           1       2.122   0.734   0.000
ATOM      9  H           1      -0.026   1.974   0.000
ATOM     10  H           1      -2.122  -1.656   0.000
TER      11              1
END
